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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 811 

1 Σεπτεμβρίου 2008 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

Υπουργείο Εσωτερικών.1 

» Εθνικής Άμυνας.2 

» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.3 

» Πολιτισμού.4 

» Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής.5 

Περιφέρειες.6 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.7 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.8 

Πίνακες Διοριστέων.9 


ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΩΝ 

, (1) 

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 20 Αυγούστου 2008, μετά από πρόταση του Υπουρ¬ 
γού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 

Α. Ανακαλείται το από 28.6.2007 (ΦΕΚ Γ' 425/28.6.2007) 
Προεδρικό διάταγμα και θεωρείται αυτό ως μηδέποτε 
εκδοθέν, μόνο κατά το μέρος αυτού, με το οποίο οι 
κατωτέρω Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνο¬ 
μίας, ονομάστηκαν Υπαστυνόμοι Β' Γ ενικών Καθηκόντων 
από 2.7.2007 και ονομάζονται αυτοί, Υπαστυνόμοι Β' 
αναδρομικά από 24.6.2004, χρονολογία που ονομάστη¬ 
καν Υπαστυνόμοι Β' οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της εκπαι¬ 
δευτικής περιόδου 2000-2004, στην οποία εντάσσονται 
αυτοί ανάλογα με το μέσο όρο της βαθμολογίας απο- 
φοιτήσεώς τους, ύστερα από τις υπ’ αριθμ. 2941/2002 και 
3084/2002 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
δυνάμει των οποίων θεωρείται ότι κατετάγησαν και 
εισήλθαν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ¬ 
νομίας το έτος 2000, ως ακολούθως: 

1. Παπαλεωνίδας Ιωάννης του Ανθιμου (ΑΓΜΣ.258415), 
προ του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του 
Κατσούλη Σωτηρίου του Λάμπρου (ΑΓΜΣ.256592). 

2. Νταμπαλέτσιος Αστέριος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ. 
256852), προ του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλ¬ 
φου του Μπίρδα Σεραφείμ του Θωμά (ΑΓΜΣ.262835). 

Β. Ανακαλείται το από 28.6.2007 (ΦΕΚ Γ' 425/28.6.2007) 
Προεδρικό διάταγμα και θεωρείται αυτό ως μηδέποτε 
εκδοθέν, μόνο κατά το μέρος αυτού, με το οποίο οι κα¬ 


τωτέρω Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ονομάστηκαν Υπαστυνόμοι Β' Γ ενικών Καθηκόντων από 
2.7.2007 και ονομάζονται αυτοί Υπαστυνόμοι Β' αναδρομι¬ 
κά από 8.7.2005, χρονολογία που ονομάστηκαν Υπαστυνό- 
μοι Β' οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της εκπαιδευτικής περιόδου 
2001-2005, στην οποία εντάσσονται αυτοί ανάλογα με το 
μέσο όρο της βαθμολογίας αποφοιτήσεώς τους, ύστε¬ 
ρα από την υπ’ αριθμ. Φ.253.5/21858/Β6/1.3.2004 απόφαση 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
υπ’ αριθμ. 3376/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, αντίστοιχα, δυνάμει των οποίων θεωρείται ότι 
κατετάγησαν και εισήλθαν στη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 2001, ως ακολούθως: 

1. Κουσίδου Σοφία του Γεωργίου (ΑΓΜΣ.259867), προ 
του Υπαστυνόμου Β' Σωπιάδη Χρήστου του Παναγιώτη 
(ΑΓΜΣ.264493). 

2. Παπανικολάου Γεωργία του Χρήστου (ΑΓΜΣ.268333), 
προ του Υπαστυνόμου Β' Μανιατάκη Κωνσταντίνου του 
Γεωργίου (ΑΓΜΣ.256739). 

Γ. Ανακαλείται το από 28.6.2007 (ΦΕΚ Γ' 425/28.6.2007) 
Προεδρικό διάταγμα και θεωρείται αυτό ως μηδέποτε 
εκδοθέν, μόνο κατά το μέρος αυτού, με το οποίο οι 
κατωτέρω Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυ¬ 
νομίας, ονομάστηκαν Υπαστυνόμοι Β' Γ ενικών Καθηκό¬ 
ντων από 2.7.2007 και ονομάζονται αυτοί Υπαστυνόμοι 
Β' αναδρομικά από 4.7.2006, χρονολογία που ονομά¬ 
στηκαν Υπαστυνόμοι Β' οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της 
εκπαιδευτικής περιόδου 2002-2006, στην οποία εντάσ¬ 
σονται αυτοί ανάλογα με το μέσο όρο της βαθμολο¬ 
γίας αποφοιτήσεώς τους, ύστερα από τις υπ’ αριθμ. 
3328/2003, 615/2004, 3341/2003, 1978/2003, 2931/2003, 
2319/2003, 3329/2003, 3345/2003, 1968/2003, 3349/2003 
και 3348/2003 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθη¬ 
νών, δυνάμει των οποίων θεωρείται ότι κατετάγησαν 
και εισήλθαν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας το έτος 2002, ως ακολούθως: 

1. Ταχτατζή Αννα του Εμμανουήλ (ΑΓΜΣ.266828), προ 
της Υπαστυνόμου Β' Παυλή Αθανασίας του Δημητρίου 
(ΑΓΜΣ.260525). 

2. Τσεκούρα Νικολίτσα του Ανδρέα (ΑΓΜΣ.266876), προ 
του Υπαστυνόμου Β' Κουκουφίκη Σταύρου του Δημη¬ 
τρίου (ΑΓΜΣ.261862). 

3. Χατζηπαύλου Θεοπούλα του Θεοδώρου (ΑΓΜΣ. 
266944), προ της Υπαστυνόμου Β' Γεράση Αναστασίας 
του Θωμά (ΑΓΜΣ.266131). 
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4. Γεράση Αναστασία του Θωμά (ΑΓΜΣ.266131), προ 
του Υπαστυνόμου Β' Βασιλάκη Παναγιώτη του Ευαγγέ¬ 
λου (ΑΓΜΣ.265871). 

5. Σπανού Λαμπρινή του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.265565), προ 
της Υπαστυνόμου Β' Καρατάσιου Ελένης του Αποστό¬ 
λου (ΑΓΜΣ.265904). 

6. Κουβελέτσου Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΓΜΣ. 
266407), προ του Υπαστυνόμου Β' Τάση Γεωργίου του 
Βασιλείου (ΑΓΜΣ.265983). 

7. Φώτου Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου (ΑΓΜΣ.266922), 
προ του Υπαστυνόμου Β' Κουκιώτη Δήμου του Ευαγγέ¬ 
λου (ΑΓΜΣ.265919). 

8. Λαντζούνη Βασιλική του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.266463), 
προ του Υπαστυνόμου Β' Γουϊγούη Στυλιανού του Δη¬ 
μητρίου (ΑΓΜΣ.259356). 

9. Ζαφειριάδου Κωνσταντίνα του Κυριάκου (ΑΓΜΣ. 
266241), προ του Υπαστυνόμου Β' Αντωνιάδη Δημητρίου 
του Θεοδώρου (ΑΓΜΣ.259095). 

10. Παπακώστα Βασιλική του Χρήστου (ΑΓΜΣ.266669), 
προ του Υπαστυνόμου Β' Αναστασίου Περικλή του Κων¬ 
σταντίνου (ΑΓΜΣ.265865). 

11. Παπαλάμπρου Μαρία του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ. 
266671), προ του Υπαστυνόμου Β' Αναστασόπουλου Λε¬ 
ωνίδα του Βασιλείου (ΑΓΜΣ.265866). 

Δ. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
29 παρ. 4, 43 παρ. 1 περίπτ. στ' και 51 παρ. 6 του π.δ. 24/ 
1997, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 99/2002, ενόψει 
αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, στον επόμενο 
βαθμό, οι κατωτέρω Αξιωματικοί Γ ενικών Καθηκόντων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως: 

1. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο Αστυ¬ 
νομικός Υποδιευθυντής Πλακαντωνάκης Νικόλαος του 
Παναγιώτη (ΑΓΜΣ.233353), Υπηρεσίας Γ ραφείου. 

2. Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο Αστυνο¬ 
μικός Υποδιευθυντής Τσιχλάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ 
(ΑΓΜΣ.224467). 

3. Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ο Αστυ¬ 
νόμος Α' Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 
(ΑΓΜΣ.231013). 

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριά¬ 
ντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο 
Προεδρικό διάταγμα. 

Ε. Ανακαλείται το από 12.3.2008 (ΦΕΚ Γ' 235/12.3.2008) 
Προεδρικό διάταγμα και θεωρείται αυτό ως μηδέπο¬ 
τε εκδοθέν, μόνο κατά το μέρος αυτού, με το οποίο 
ο Αστυνόμος Β' Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής 
Αστυνομίας Λυκιαρδόπουλος Δαρείος - Άγγελος του 
Τιμολέοντα (ΑΓΜΣ.246875), προήχθη στο βαθμό του 
Αστυνόμου Α' κατ’ αρχαιότητα από 12.3.2008 και προά- 
γεται αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
54 παρ. 1 και 55 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 29 παρ. 1, περίπτ. β', εδάφιο πρώτο του ίδιου 
ως άνω Προεδρικού διατάγματος, στον ίδιο βαθμό κατ’ 
εκλογή και από την ίδια χρονολογία που προήχθη με 
το ανακαλούμενο Προεδρικό διάταγμα. 

ΣΤ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
54 παρ. 1 και 55 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 29 παρ. 1, περίπτ. β', εδάφιο δεύτερο και 42 παρ. 2, 
του ίδιου ως άνω Προεδρικού διατάγματος, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το π.δ. 31/1999, ο Αστυνόμος Β' Γενικών 
Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μπλάνης Κων¬ 
σταντίνος του Σωτηρίου (ΑΓΜΣ.241935), στο βαθμό του 
Αστυνόμου Α' κατ’ αρχαιότητα, ως υπεράριθμος από 


12.3.2008 και εντάσσεται αυτός στην επετηρίδα Αξιωματι¬ 
κών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τον ομοιόβαθμό του 
Γιαλαμά Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ.231947). 

Ζ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 
παρ. 1 και 55 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με τα άρθρα 
29 παρ. 1, περίπτ. α', εδάφιο πρώτο και 42 παρ. 2, του ίδιου 
ως άνω Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 31/1999, η Υπαστυνόμος Β' Γ ενικών Καθηκόντων 
της Ελληνικής Αστυνομίας Ευστάτογλου Χριστίνα του 
Βασιλείου (ΑΓΜΣ.264523), στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
Α', λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προ¬ 
αγωγή προσόντων, αναδρομικά από 15.7.2008, χρονολογία 
προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιο- 
βάθμου συναδέλφου της Ντίνου Γεωργίου του Ελευθερί¬ 
ου (ΑΓΜΣ.264463), προ του οποίου και εντάσσεται στην 
επετηρίδα Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η. Ανακαλείται το από 12.3.2008 (ΦΕΚ Γ' 235/12.3.2008) 
Προεδρικό διάταγμα και θεωρείται αυτό ως μηδέποτε 
εκδοθέν, μόνο κατά το μέρος αυτού, με το οποίο ο 
Υπαστυνόμος Β' ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας 
Τσιτιρίδης Νικόλαος του Κυριάκου (ΑΓΜΣ.237137), διατη¬ 
ρήθηκε στην ενεργό υπηρεσία εκτός οργανικών θέσεων 
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β', μέχρι να συμπληρώσει 
25ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, επειδή κρίθηκε 
στο κατεχόμενο βαθμό, ως παραμάνων στον ίδιο βαθμό 
τρεις (3) φορές, ήτοι τα έτη 2004, 2005 και 2006 και για 
το λόγο αυτό έπρεπε να τεθεί σε αυτεπάγγελτη απο¬ 
στρατεία, πλην όμως δεν αποστρατεύτηκε επειδή είχε 
συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 
στο Σώμα, όχι όμως 25ετή τοιαύτη. 

Προάγεται ο Αξιωματικός αυτός, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 54 παρ. 1 και 55 του π.δ. 24/1997, σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 29 παρ. 1, περίπτ. α', εδάφιο 
πρώτο και 42 παρ. 2, του ιδίου ως άνω Προεδρικού 
διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 31/1999, 
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α', ως υπεράριθμος, από 
10.3.2006, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό της 
νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Χαραλα- 
μπίδου Βάϊας του Προδρόμου (ΑΓΜΣ.258810), προ της 
οποίας και εντάσσεται στην επετηρίδα Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 8908/2008) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 241174/9/2-ιβ'/6.8.2008 απόφαση του 
Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα- 
μικού/Αρχηγείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, μετατάσσεται, από την κατάσταση της Ενεργού 
Υπηρεσίας, στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γ ραφείου, ο 
Αστυνόμος Β' Γ ενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυ¬ 
νομίας Ταρατίτας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΓΜΣ.241174) 
και τίθεται συγχρόνως αυτός εκτός οργανικών θέσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 24/1997, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1320/ 2008 Γνωμάτευση της Ανω- 
τάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυ¬ 
νομίας, με την οποία κρίθηκε ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό 
υπηρεσία, ΙΚΑΝΟΣ όμως για Υπηρεσία Γ ραφείου. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 8557/2008). 

Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην υπ’ αριθμ. 33780/30.5.2008 απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 737/ 
τ.Γ'/7.8.2008, κατά το μέρος που αφορά στην τελευταία 
πρόταση του κειμένου, διορθώνεται 

το λανθασμένο «...ΥΔΕ στη Νομαρχία Ροδόπης» 

στο ορθό «...ΥΔΕ στο Ν. Ροδόπης». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΗ Σ ΑΜΥΝΑΣ 

( 2 ) 

Με τη υπ’ αριθμ. Φ.471.11/296/883569/Σ.3534/5.8.2008 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1911/1990, προ¬ 
σλαμβάνεται ως δόκιμη υπάλληλος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, η 
Μουστάκα Αργυρώ του Στυλιανού σε θέση κλάδου ΔΕ 
Παροχής Υπηρεσιών ειδικότητας Κουρέα, με εισαγω¬ 
γικό βαθμό Δ' και Μ.Κ. 18° σε μονάδα του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
στο Ν. Αττικής, η οποία έχει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα διορισμού. 

Η ανωτέρω καταλαμβάνει κενή τακτική θέση του 
π.δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού 
ΥΠΕΘΑ», όπως ισχύει. 

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ 823195/8.8.2008). 

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓ.-ΒΑΣ. I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕ ΙΑΣ ΚΑΙ Θ ΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

(3) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/3041/22.8.2008 απόφαση της 
Προϊσταμένης του 2 ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία 
ο Παππάς Γεώργιος του Σωτηρίου, Επιστάτης κλάδου 
ΔΕ, του 8 ου Γ.Ε.Λ. Ιωαννίνων, με βαθμό Α' και Μ.Κ. 2 
(Α.Μ.306243) από 21.8.2008, επειδή την ημερομηνία αυτή 
υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησής του από την 
υπηρεσία (ημ. πρώτης αίτησης: 4.8.2008). 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/2941/22.8.2008 απόφαση της 
Προϊσταμένης του 2°“ Γ ραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρε¬ 
σία ο Κοντοσάκκος Ευάγγελος του Κων/νου, καθη¬ 
γητής κλάδου ΠΕ03, του 7 ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, με 
βαθμό Α' και Μ.Κ. 1 (Α.Μ.122506) από 31.7.2008, επει¬ 
δή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε την δεύτερη αίτη¬ 
ση παραίτησής του από την υπηρεσία (ημ. πρώτης 
αίτησης: 15.7.2008). 

Η Προϊσταμένη 
ΕΡΑΣΜΙΑ Ν. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ 


ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟ ΠΟΛΙ ΤΙΣΜΟΥ 

(4) 

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΘΙΚ/Β/71797/23.7.2008 απόφα¬ 
ση του Υπουργού Πολιτισμού, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΟΚ/Β/113428/11.10.2007 (ΦΕΚ 2367/Β'/13.2.2007) 
απόφαση κατάταξης προσωπικού σε οργανικές θέσεις 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό¬ 
νου στο Υπουργείο Πολιτισμού, που συστάθηκαν, με 
την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3525/2007, της ενιαίας 
ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προσωπικού, στο σημείο 
που αφορά στον Μιχαήλ Μαυρογιαννάκη του Νικολάου 
ως προς το εξελικτικό του κλιμάκιο και κατατάσσεται ο 
ανωτέρω υπάλληλος στο εξελικτικό κλιμάκιο του Ειδι¬ 
κευμένου Τεχνίτη αντί του Ειδικευμένου Εργάτη. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/71797/ 
23.7.2008 απόφαση. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΠΟ 3736/30.7.2008) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 


Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΘ/ΔΙΘΙΚ/Α6/ΠΜΥ/65836/21.8.2008 
πράξη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτο¬ 
δίκαια η υπαλληλική σχέση του Καναβάρη Ιάκωβου του 
Ζουζέ, μόνιμου υπαλλήλου με Α' βαθμό και 4° Μ.Κ. του 
Κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης του Υπουργείου 
Πολιτισμού από 31.7.2008, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 148 του ν. 3528/2007. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

(5) 

Με την υπ’ αριθμ. 1126/392/08/11.8.2008 απόφαση του 
Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, τίθενται σε αποστρατεία 
οι παρακάτω αναφερόμενοι Ανθυπασπιστές Λ.Σ (εκ Λ/Φ), 
κατόπιν αποδοχής από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής των αιτήσεων 
αποστρατείας που υπέβαλαν, έχοντας εκπληρώσει τις 
ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λι¬ 
μενικό Σώμα, λόγω παρέλευσης των τριάντα ημερών 
από την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 
Λ.Σ. 


Α/Α 

Α.Μ. 

Ονοματεπώνυμο 

Υπηρεσία 

Εφεδρεία 

1 . 

2241 

ΔΡΟΥΓΚΑΣ Γεώργιος 
του Αθανασίου 

Κ.Λ. ΘΕΣΣΑ¬ 
ΛΟΝΙΚΗΣ 

2014 

2. 

2578 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ευθύ¬ 
μιος του Νικολάου 

Κ.Λ. ΘΕΣΣΑ¬ 
ΛΟΝΙΚΗΣ 

2015 


Οι ανωτέρω βαθμοφόροι εγγράφονται στα στελέχη 
εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
του έτους που αναγράφεται έναντι του ονόματος ενός 
εκάστου εξ αυτών. 

Ο Αρχηγός 
Θ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 
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Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Σ 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 20/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Φιγαλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3584/2007 διορίζεται ο Κατσάμπουλας 
Αριστείδης του Αθανασίου, σε κενή οργανική θέση Οικο¬ 
νομολόγου κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Π.Ε1 Διοικητικού, 
ύστερα από την δημοσίευση του πίνακα διοριστέων στο 
υπ’ αριθμ. (662 Γ/18.7.2008 ΦΕΚ) και ο οποίος κατέχει 
όλα τα νόμιμα τοπικά προσόντα. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας 11912/21.8.2008) 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Η Διευθύντρια 
ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΣ ΑΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 4750/22.7.2008 απόφαση Νομάρχη 
Εύβοιας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3528/2007 και της υπ’ αριθμ. 1845/2.7.2008 από¬ 
φασης του 1 ου τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ διορίζεται 
σε θέση μόνιμου προσωπικού η ΚΙΟΥΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 
του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών με βαθμό Δ' και ΜΚ 18° στη Νομαρχιακή Αυ¬ 
τοδιοίκηση Εύβοιας. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών 9359/11.8.2008). 

Ο Νομάρχης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

( 8 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Με την υπ’ αριθμ. 22202/21.7.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Ε.Μ Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 96, 147 και 148 (παρ. 5) του 
ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/9.2.2007 τ.Α'), λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση της Μαρίας Βανταράκη του Κωνστα¬ 
ντίνου Προϊσταμένης του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύ¬ 
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών υπαλλήλου του Κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Ε.Μ. Πολυτεχνείου με Α' 
βαθμό και 1° μισθολογικό κλιμάκιο, από 21.7.2008, επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή επανήλθε με δεύτερη αίτηση 
παραίτησης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες και μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρώ¬ 
της αίτησης, εμμένοντας στην παραίτησή της. 

Στην ανωτέρω απονέμουμε τιμητικά τον τίτλο της 
θέσης που κατέχει. 

Ο Πρύτανης 

Κ. I. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

-♦- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 20084820/22.7.2008 απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδό¬ 


θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, του 
π.δ. 118/2002, αποφασίζεται η αποδοχή της υπ’ αριθμ. 
20074848/27.7.2007 αίτησης για βαθμολογική εξέλιξη, 
από τη βαθμίδα Β' στην καταληκτική βαθμίδα Α', της 
Ελπίδας Αλεξιάδου του Δημητρίου, μέλος του Ειδικού 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 
κλάδου Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδου I), από 
8.11.2007, ημερομηνία κατά την οποία είχε συμπληρώσει 
δεκατρία (13) έτη πραγματικής υπηρεσίας. 

Ο Πρύτανης 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

- ♦ - 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. Ρ14/83/22.8.2008 πράξη της Προϊστα- 
μένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού 
της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ¬ 
νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ¬ 
ματος της μόνιμου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΓΙΟΥΤΙΚΑ 
ΜΥΡΣΙΝΗΣ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ που υπηρετούσε στο ΙΚΑΤΟΠ. 
ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ από 4.7.2008 ημερομηνία υπο¬ 
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμφωνα 
με το άρθρο 148 παρ. 5 του ν. 3528/ 2007. 

Με την υπ’ αριθμ. Ρ14/84/25.8.2008 πράξη της Προϊστα- 
μένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού 
της Διεύθυνσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. δια¬ 
πιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του 
Ιδρύματος του μόνιμου γιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΔΑΚΑΝΑ- 
ΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που υπηρετούσε στο 
ΙΚΑ ΝΟΜ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από 7.8.2008 ημερο¬ 
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του 
σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του ν. 3528/2007. 

Η Προϊσταμένη 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ 
-♦- 

4 * ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 517/13814/13.8.2008 απόφαση του 
Διοικητή της 4ι ς Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, μετατάσσεται η μόνιμη 
υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«Ιπποκράτειο», Μπρέντα Αναστασία του Αλεξάνδρου, 
κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών, σε αντίστοιχη 
κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου, στο Νοσοκομείο 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης και 
με το βαθμό που κατέχει. 

Ο Διοικητής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΣ 

- ♦ - 

6ι Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 896/13.8.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον- 
νήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
του Διοικητή της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι¬ 
κής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α79.2.2007), τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
20 του ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 3599 (ΦΕΚ 176/Α71.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
180/11.6.2008 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβου¬ 
λίου του Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και της υπ’ αριθμ. 
13/30.6.2008 γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, μετατάσσεται 
η ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου, υπάλληλος 
του Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Αδελφών Νοσοκόμων σε προσωρινή συνιστώμενη θέση 
της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Μεσολογγίου 
«ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ» και με το βαθμό που κατέχει. 

Οι Διοικητές 

6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων- 1 Γς Υ.ΠΕ. 

Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας Αττικής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Με την υπ’ αριθμ. 10759/21.8.2008 απόφαση του Διοι¬ 
κητή του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147,148 και 156 του ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ¬ 
σης της, ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Παναγιώ¬ 
τη, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΔΕ αδελφών νοσοκόμων 
με Α' βαθμό, από 11.8.2008 που υπέβαλε την δεύτερη 
αίτηση παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

Με την υπ’ αριθμ. 10402/19.8.2008 απόφαση του Διοι¬ 
κητή του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147,148 και 156 του ν. 3528/2007, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ¬ 
σης του, ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημητρίου, μόνιμου 
υπαλλήλου κλάδου ΔΕ αδελφών νοσοκόμων με Α' βαθ¬ 
μό, από 31.7.2008 που υπέβαλε την δεύτερη αίτηση πα¬ 
ραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

Ο Διοικητής 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

Με την υπ’ αριθμ. 384/18.8.2008 απόφαση του Διοι¬ 
κητή - Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, που 
εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6717.4.2008 (θέμα 
3°) απόφαση του Α' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Θεσσαλο¬ 
νίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του 
ν. 3528/ 2007 μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Αθα¬ 
νάσιος Κακουλίδης του Χαραλάμπους από τη θέση 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού 
Προσωπικού (Νοσοκόμων - Μεταφορέων Ασθενών), σε 
κενή οργανική θέση ιδίας κατηγορίας, κλάδου ΥΕ Βοη¬ 
θητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Φυλάκων Ασθενών), 
με το βαθμό που κατέχει. 

Για την παραπάνω μετάταξη δεν απαιτείται νέα πί¬ 
στωση. 


Με την υπ’ αριθμ. 383/18.8.2008 απόφαση του Διοικη¬ 
τή - Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, που εκδό¬ 
θηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6717.4.2008 (θέμα 3°) 
απόφαση του Α' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοση¬ 
λευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3528/2007 
μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Σάββας Κοτρίκης 
του Νικολάου από τη θέση κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ 
Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Νοσοκόμων - 
Μεταφορέων Ασθενών), σε κενή οργανική θέση ιδίας κα¬ 
τηγορίας, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσω¬ 
πικού (Φυλάκων Ασθενών), με το βαθμό που κατέχει. 

Για την παραπάνω μετάταξη δεν απαιτείται νέα πί¬ 
στωση. 

Με την υπ’ αριθμ. 308/16.7.2008 πράξη του Διοικητή - 
Προέδρου του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσο¬ 
κομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει μεταγενέστερα, του ν. 3528/2007 και το υπ’ 
αριθμ. 19947/8.7.2008 έγγραφο του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με 
το οποίο διατέθηκε για διορισμό στο Νοσοκομείο μας, 
σε κενή οργανική θέση, σε αντικατάσταση υποψήφιας 
που δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της, διορίζεται με 
τον εισαγωγικό βαθμό της θέσης του ο ΘΩΜΑΣ ΛΥΓΕ¬ 
ΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ στον κλάδο ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΕ- 
ΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ), στο Δ' βαθμό. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 10139/1.8.2008) 

Με την υπ’ αριθμ. 385/18.8.2008 απόφαση του Διοικη¬ 
τή - Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, που εκδό¬ 
θηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8719.6.2008 (θέμα 20°) 
απόφαση του Α' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοση¬ 
λευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3528/2007 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Κ.Υ. Ν. Μαδύτου 
(περιοχής ευθύνης του Νοσοκομείου μας) Μαλαματένια 
Αυγερινίδου του Παράσχου από τη θέση κατηγορίας 
ΔΕ, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, σε κενή οργα¬ 
νική θέση του Κ.Υ. Ν. Μαδύτου (περιοχής ευθύνης του 
Νοσοκομείου μας), κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικη¬ 
τικού Λογιστικού, με το βαθμό που κατέχει. 

Γ ια την παραπάνω μετάταξη δεν απαιτείται νέα πί¬ 
στωση. 

Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ 


Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην υπ’ αριθμ. 150/10.6.2008 πράξη του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 701/30.7.2008 τ.Γ', 
διορθώνεται το εσφαλμένο «...ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ...» 
στο ορθό «...ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ...». 

(Από το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ) 
-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Με την υπ’ αριθμ. 509/20.8.2008 πράξη του Αναπλη¬ 
ρωτή Διοικητή του Γ ενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 
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του άρθρου 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο¬ 
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
όπως κυρώθηκε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Γκουντρομίχου - Φωτιάδου 
Αλεξάνδρας μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατη¬ 
γορίας και Κλάδου ΤΕ Μαιών-ευτών με βαθμό Α' και 4° 
Μ.Κ., λόγω συνταξιοδότησης από 19.8.2008, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησή της. 

Με την υπ’ αριθμ. 518/21.8.2008 πράξη του Αναπληρωτή 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠ- 
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη¬ 
τικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως κυρώ¬ 
θηκε με τον ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 27, 
του ν. 3293/2004, ανακαλείται ο διορισμός από 21.8.2008 
των υπαλλήλων του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλά¬ 
δου ΤΕ Μαιών-ευτών Αραβιτσάκη Ανδριανής, Μπάρη 
Ελεωνόρας, Κιτσέλη Μαγδαληνής και κατηγορίας και 
κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Ζιώγα Νικολάου και 
Κερεστετζή Κυριακής με βαθμό Δ', οι οποίοι δεν συ- 
μπεριλαμβάνονται, μετά από τον αυτεπάγγελτο και κατ’ 
ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού, στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της 
υπ’ αριθμ. 1/667Μ/2005 προκήρυξης καθώς και στις τρο¬ 
ποποιήσεις αυτών. 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. 4279/11.8.2008 απόφαση του Διοικη¬ 
τή του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου 
και με την υπ’ αριθμ 27885/30.7.2008 απόφαση του 1°“ 
Τμήματος Διακοπών ΑΣΕΠ αντικαθιστάται η διοριστέα, 
η οποία δεν αποδέχθηκε το διορισμό της, με την ΒΕΡ- 
ΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ η οποία διορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2190/1994 και όπως συμπληρώθηκε με 
τους ν. 2738/1999 και ν. 2955/2001, ως δόκιμος υπάλληλος 
σε κενή οργανική θέση του Γ ενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ 
Νάξου, κλάδου ΤΕ Μαιευτικής, με βαθμό Δ'. 

Η παραπάνω θέση είχε προκηρυχθεί και δημοσιευθεί 
στο ΦΕΚ 248/9.8.2005 τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 866/7.2.2006). 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

-♦- 

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «Η ΜΗΤΕΡΑ» 

Με την υπ’ αριθμ. 395/3.4.2008 πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου βρεφών «Η 
ΜΗΤΕΡΑ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε μεταγενέστερα, διορίζεται η Μιχαλοπούλου Ελέ¬ 
νη του Χρήστου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του κλάδου Υ.Ε. Καθαριστών-στριών 
του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»,. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 9579/25.7.2008) 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 


ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 311/3.3.2008 απόφαση του Διοικη¬ 
τή ως και της υπ’ αριθμ. 139/13/20.8.2008 εγκριτικής Δ.Σ. 
του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Τρικάλων, διο¬ 
ρίζεται ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση 
του ιδρύματος κατηγορίας ΤΕ Αδ. Νοσοκόμων, η Μπό- 
ρου Αθανασία του Γεωργίου, καθότι κρίθηκε επιτυχού- 
σα σε πανελλήνιο διαγωνισμό (προκήρυξη 1/421Μ/2006 
του ΑΣΕΠ ΦΕΚ 326/19.7.2006) και εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 3545/28.12.2008 απόφαση του Ε' τμήματος του 
ΑΣΕΠ βάσει των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του 
ν. 2190/1994. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 10.008/31.7.2008). 

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 1055/21.8.2008 απόφαση του Δι¬ 
οικητή ως και της υπ’ αριθμ. 12/24.7.2008 εγκριτικής Δ.Σ. 
του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Τρικάλων, διορί¬ 
ζεται ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του 
ιδρύματος κατηγορίας ΔΕ βοηθών Νοσοκόμων, η Φλί- 
γκου Μάρθα του Βασιλείου, καθότι κρίθηκε επιτυχούσα 
σε πανελλήνιο διαγωνισμό (προκήρυξη 1/421Μ/2006 του 
ΑΣΕΠ ΦΕΚ 326/19.7.2006) και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1584/9.6.2008 απόφαση του Ε' τμήματος του ΑΣΕΠ βάσει 
των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 2190/1994. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 2788/12.3.2008). 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝ. ΡΕΤΖΙΑΣ 
-♦- 

ΠΙΝΑΚ ΕΣ ΔΙΟΡΙΣ ΤΕΩΝ 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

Διοριστέων με την υπ’ αριθμ. 1719/23.6.2008 απόφαση 
του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ και την υπ’ αριθμ. 2153/29.7..2008 
διορθωτική απόφαση του 1 ου Τμήματος Διακοπών ΑΣΕΠ 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/171Μ/2007 προκήρυξη της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που δημο- 
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 163/8.6.2007 (τεύχος Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ) ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 


α/α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 . 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΩΤΣΙΔΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

3. 

ΜΑΡΙΑ 

ΤΣΟΛΑΚΗ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

4. 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5 

ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

6. 

ΑΝΝΑ 

ΜΠΟΥΡΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. 

ΑΣΠΑΣΙΑ 

ΤΡΩΝΤΣΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΣΙΓΚΗ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

9. 

ΠΕΛΑΓΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

ΗΛΙΑΣ 

10. 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΣΙΑΡΙΔΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11. 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΚΑΡΑΣΤ ΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
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α/α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

12. 

ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

13. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΚΟΤΣΑΠΟΥΪΚΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

14. 

ΜΑΡΙΑ 

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

15. 

ΕΛΕΝΗ 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

16. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

17. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

18. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΖΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19. 

ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΤΕΡΛΗ 

ΣΑΒΒΑΣ 

20. 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΤΟΥΡΣΙΔΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

21. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΒΙΚΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

22. 

ΜΑΡΙΝΑ 

ΚΟΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

23. 

ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΡΦΙΤΣΑ 

ΒΑΓΙΑΣ 

24. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

25. 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΓΚΑΛΑΚΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

26. 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΒΑΦΚΑΡΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

27. 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΝΤΑΝΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

28. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΣΑΚΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 


2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 
(ή ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 


α/α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 . 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. 

ΕΛΕΝΗ 

ΣΑΜΑΡΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

3. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

4. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΗΤΑΚΟΣ 

ΠΑΡΙΣΗΣ 

5. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΠΠΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΑΝΩΛΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

7. 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΜΠΕΡΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

8. 

ΟΛΓΑ 

ΠΗΤΤΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

9. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΠΑΔΑΡΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 


3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 


α/α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 . 

ΣΤΕΛΛΑ 

ΣΑΡΟΥΚΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΖΟΥΜΠΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΙΜΙΤΖΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

4. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΥΓΟΜΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

5. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 

ΦΙΛΟΜΕΝΗΣ 


4. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 


α/α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΤΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΔΗΜΗΝΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3. 

ΗΛΙΑΣ 

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΤΖΟΓ ΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

6. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


Η Επιτροπή 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΚΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

Διοριστέων με την υπ’ αριθμ. 2022/18.7.2008 απόφα¬ 
ση του 1 ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 1/203/Μ/2007 προκήρυξη της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας που δημοσιεύ- 
θηκε στο ΦΕΚ 378/1.11.2007 (τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) 
ως εξής: 


ΠΕ-ΙΑΤΡΩΝ (χωρίς ειδικότητα) 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΑΡΕΤΗ 

ΔΟΤΣΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

2 

ΜΑΡΙΑ 

ΣΑΡΑΦΕΙΔΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΤΣΕΛΙΚΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΦΩΤΙΟΣ 

ΠΕ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΡΑΚΗΜΠΕΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

2 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΠΕ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 

ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΑΡΓΥΡΩ 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 


ΤΕ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΔΩΡΟΘΕΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΚΑΣΟΥΜΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 


ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΙΤΚΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΝΙΚΗ 

ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 


ΔΕ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΜΑΡΙΑ 

ΝΙΚΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2 

ΜΑΡΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 


ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΟΥΛΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΟΚΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3 

ΑΡΤΣΙΛ 

ΣΑΝΓΚΟΥΑ 

ΖΟΥΡΑΜΠ 


ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ- 
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) - ΧΜ1 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

2 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 


ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤ ΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ- 
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) - ΧΜ2 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


Η Επιτροπή 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΚΡΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 *ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
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